ميلاد النبى الحبيب صلى الله عليه وسلم سنة 1 من مولده 


مول الي م صل الله عة و قى ست عه فا رال ر افا فى أكون الي أن اله أن رق عل افا اة 
البشرية من تيه الظلام الذي كانت تعيش فيهء وهو بشرى للقلوب الحائرةء وفرحة للأرواح المتعبةء إنه رحمة الله وهديته 
العالمين, 

ولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في مكةء وقد أطلَ صلى الله عليه وسلم بوجهه الكريم على الدنيا يوم الاثتين 
ای غ س ر ر ان ید ا 

e RGIS TED GT 
O E Ry ا ا‎ 
فَجَعَلَهُمَ‎ ٤ ترميهم بڃجَارَة مَنِ سِجَيل‎ ٣ فَعَلَ رَبك بأصَحٰب صنخب فيل ۱ ألم يَجْعَلَ كَيَدَهُمَ في تَضتَلِيل ۲ وَأرَسَلَ عَلَيَهمَ طْيَرَا آبابيل‎ 
گعصتف ساكول © ) راف 5ا‎ 

وكان يوم مولده صلى الله عليه وسلم يوافق العشرين أو الثاني وعشرين من شهر أبريل سنة 571م. 


قصور الشام» وأنها ولدته نظيها ما به قذر. يقول صلى الله عليه وسلم: «أنا دعوة إبراهيمَ» وبشرى عيسَى» رأت أمّي حين حملت بي 
كأن نورا خرج منها أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام»( روا أحد). 


